1 



WCKAZ ELEIvIENT6w 

Generator impulsowy 
typ PGP-6 



Ozna- 

czenie 


Dane techniozne 


1 


_2 






PLYTKA GE6?/NA PG 


R101 


REZYSTOR 


UIT-0,25-2,2 M0M/+5%/-435 


R102 


If 


ULT-0,25-270 Om /+5%/-435 


R103 


If 


MLT-0,25-110 Om /+5%/-435 


R104 




MLT-0,25-2,2 kOm/+5%/-435 


R105 


It 


MET-0,25-110 Om /+5%/-435 


R106 


M 


MLT-0,25-4,7 kOra/+5%/-435 


R107 


If 


MLT-0, 25-2,2 kOra/+5%/-435 


R108 


It 


MET-O, 25-1,5 kOm/+5%/-435 


R109 


tf 


MLT-O, 25-62 Om /+5%/.-435 


R110 


ft 


MLT-1 1 k0m/+5%/ -435 


R111 


If 


MLT-2 -200 Ora /+5%/ -435 


R112 


It 


MET-0,25-150 0m/+5%/ -435 


R113 


If 


MET-0,5-1 kOni /+5%/- 435 


R114 


If 


MET- 0,25-270 Om/+5%/ -435 


R115 


fl 


MET-0, 25-130 0m/+5%/ -435 


R116 


II 


MET-0,25-2,7 kOm/+5%/-435 


R117 


■ 


MET-0, 25-560 0m/+5%/-435 


R118 


POTENCJOMETR CN.15.1 680 Om + 2C^ 


R119 


REZYSTOR 


MET-0, 25-3, 6 kOm /+5%/-435 


R120 


If 


MET-0, 5 - 1 kOm /+5%/-435 


R121 


tf 


MET-0, 25-270 Om /+5%/-435 


R122 


ft 


ML-0, 25-274 Om /+2%/ 


R123 


POTENCJOMETR CK.15.1. 680 Om + 2056 ' 


R124 


REZYSTOR 


MET-0, 25-270 Ora /+5 %/t435 


R125 


11 


MET-0, 25-390 Om /+5%/-435 


R126 


ft 


ML-0,25-24,3 Om /+2%/ 


R127 


POTENCJOMETR CN. 15.1 680 Om +20% 


R130 


REZYSTOR 


iaT-0,25-1 kOm /+5%/-435 


RI3I 


It 


MET-0, 25-9 1 0 Ora/ +5%/-435 







2 




R132 

R135 

R136 

R137 

R138 

R139 

R140 

R141 

R142, 

R143 

R144 

R145 

RH6 

RUT 

R148 

R149 

R150 

R151 

R152 

R153 

R154 

R155 

R156 

R157 

R158 

R159 

R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
• R206 
R207 

R208 

R209 

R210 



REZYSTOR MLT-0,25-2,2 k0m/+5%/-435 

" MET-O, 25-910 Om/+5%/-435 

POTENCJOMETR CN.15.1 680 Ora +20?& 
REZYSTOR MI.T-0, 5- 1,6 kOra/+5%/-435 
»• M£T-0,25-100 0m/+5%/-435 

" MLT-0, 25-620 Om/+5%/-435 

POTENCJOMETR CN, 15.1.1 kOm+20% 
REZYSTOR MIT-0,25-1,5 kOra/+5?S/-435 

« MLT-0,5-100 Ora/+5%/-435 

" ML-0,25-18,2 Om/i^/ 

« met- 1-240 Ora/ +5%/ -435 

•• MIT-0, 25-51 0m/+5?S/-435 

•• MLT-1-360 Ora/+5%/-435 

« MI^0,5-39,2 0ra/+2%/ 

« MLT-0, 25-51 Om/+5^/-435 

•• ML-0, 25-247 0ra/+2%/ 

'• MI/T-1-240 Om/+5?S/-435 

»» MX-0,25-47,5 Om/+2%/ 

" MI,T-0,25-1,5 kOm/+5%/-435 

•* MET-0,25-1 fcOra/+55/-435 

POTENCJOMETR CN,15.1. 680 0ra+20^ 
REZYSTOR MI,T-0,25-100 Om/+5%/-435 
« MLT-O, 5-470 0m/+5%/-435 

« Ml.T-0,25-100 0ra/+55S/-435 

« MET-0,25-150 Ora/+5?&/-435 



POTENCJOMETR 
REZ YSTOR M£T. 
POTENCJOMETR 
REZYSTOR MLT- 
" MIT- 



CN. 15.1 100 kOra+2056 
0,25-100 kOm/+5%/-435 
CN. 15.1 680 0m+205S 
0,5-24 Om/+5%/-435 
0,25-2,2 kOm/+595/-435 
0,25-24 Om/+5%/-435 
0,25-750 Ora7+5?S/-435 



MiT-0, 25-68 Ora/+5^/-435 
MET-1-470 Ora/+5%/-435 
MLT-O, 25-68 Om/+5^/-435 



dob. 24,9- 
47,5 Cm 



dob. 0—220 0 

dob. 100—1 , 
kOm 
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1 


2 


3 


R211, 

R212 


REZYSTOR 


MLT-0,25-2,2 kOm/+5?6/-435 




R213 


ft 


MLT-1-5fO Cin/+5%/-435 




R214 


n 


MET-0, 25-360 0m/+5'S/-435 


dob. 200-510 
Om 


R215 


n 


MET-0,25-130 Om/+5%/-435 


R216 


tf 


MLT-0,25-2,2 kOm/+5^/-435 




R217 


n 


MLT-0, 5-750 Oin/+5%/-435 




R218 


REZYSTOR 


MET- 0 , 5- 1 , 5 kOra/ +5%/-435 




R219, 

R220 


n 


MET-0,25-4,3 kOm/+55S/-435 




R221 


ft 


MET-0, 25-150 Oin/+556/-435 




R222 


tt 


MET-0, 25-160 Ora /+556/-435 




R223 


If 


MET-0, 25-51 Ora /+5%/-435 




R224 


ft 


MET-0,25-150 Om/+5%/-435 




R225 


If 


MET- 1-680 Om/+595/-435 




R226 


ft 


MET-0, 25-51 Ora /+5%/-435 




R227 


It 


MET-O, 25-220 Om/+5%/-435 




R228 


It 


MET-0, 25-270 Ora/+5%/-435 




R229, 

R230 




MET-0, 25-51 Ora/+556/-435 




R231 


If 


MET-0,25-1,3 kOra/+5^/-435 




R232 


If 


MET-0, 5- 1,5 kOm/+556/-435 




R233 


ft 


MET-0, 25-2, 2 kOm/+5^/-435 




R234 


It 


MET-0, 25-4 , 7 kOm/ +556/-43S 




R235 


tt 


MET-0, 25-68 Om /+556/-435 




R236 




MET-1-470 Ora/+556/-435 




R237 


tt 


MET-0, 25-68 Om /+5%/-435 




R238 


n 


MET-0, 25-510 Om/+5%/-435 




R239 


POTEKCJOMETR CN. 15.1 680 Om+ 2056 




R240 


REZYSTOR MET-0,25-2,2 kOm/+5%/-435 




R241 


It 


MET-0, 25-1 30 Om/+556/-435 




R242 


ft 


MET-0, 25-360 Om/+5%/-435 




R243 


It 


MET-1-470 Om/ +5^7-435 




R244:, 


If 


MET-O, 25-360 Qm/+5%/-435 




R245 


It 


JfflT-0,25-130 Om/+5%/-435 




R246 


ft 


I£LT-0,5-1,5 kOin/+5%/-435 




R247 


It 


MET-O, 25-4 j3 kOm7+556/-435 




R248 


It 


MET-O, 5-750 0m/+5%/-435 




■R249 


If 


iaT-0,25-4,3 k0m/+5%/-435 





1 



2 



3 



R250 


REZYSTOR 


MET-0,25-150 Om/+5%/-435 




R251 


II 


MET-0, 25-180 Om/+5%/-435 




R252 


It 


MET- 0,25-150 0m/+5^/-435 




R253 


ft 


MLT-0, 25-51 Om/+59&/-435 




R254 


POTEKCJOMETR CN.15.1 IOC kOm +2056 




R255 


REZYSTOR 


MET-0,25-100 kOra/;+556/-435 




R256 


POTENCJOMETR CN. 15.1 680 Om+2056 




R257 


REZYSTOR 


MET-1-680 Om/+5^/-435 




R258- 

R261 


tt 


MET^O,25-51 Om/+5%/-435 




R262 


ft 


MLT-O, 25-220 Om/+5%/-435 




R263 


If 


MLT-0, 25-270 Om/+5%/-435 




R264 


REZYSTOR 


MET-0, 25-1,3 kOra/+5%/-435 




R265 


ft 


MET-0,5-1,5 kOm/+5%/r-435 




R266 


ft 


MET-0,25-1 k0in/i5%/-435 




R267 


If 


MLT-O, 25-4, 7 kOm/+5%/-435 




R268 


ft 


MLT-0, 25-51 Om/+5^/-435 




R269 


tl 


MLT-1-470 Om/+556/-435 




R270 


^1, 


MLT-0, 25-51 Om/+5%/-435 




R271 


POTENCJOMETR CN.15. 1 680 Om + 20^ 




R272 


REZYSTOR 


MLT-0, 25-1 kOm /+5%/-435 




R273 


II 


MLT-0, 25-51 Om/+5%/-435 




R274, 

R275 


II 


MLT^0,25-51 Om /+5%/-435 




C101- 

C103 


KONDEKSATOR EIEKTROL. 04/TJ typ I-IQjxF 

/25V-554 




Cl 04, 
C105 


tl 


KFPf-IlF-1 2x1 2-r-47000-/-20/ 
+50/-25-668 




C106 


It 


ZFPf-IIF-12x12-r-22000-/-20/ 

+50/-25-668 




C107- 

C114 


It 


KFPf- 1 IF- 1 2x 1 2-P-47 000-/-2 0/ 
+50/-25-668 




C118 


If 


ELEKTROL. 1 64D- 1 09uF+5%-1 07 


Iiioeno* 

SPRAGUE 


Cl 19^ 


tl 


MKSE-dl2 1Q;aF/+5%/-100V 




C12d* 


II 


MKSE-012 1 pF/+5%/-^00Y 




C121 


tl 


KSF-022 0,1juF/+1%/-63V-A-465 




Cl 22 


11 ' 


KSF-022 0,01;liF/+1%/-637-A-465 




C123 


If 


KS0-2-50O-B-1 000+5% < 


lob, 680-1 500 
pP 

. 
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1 


2 


3 


C124 


KOIJDEKSATOR 


KCR-IB-N47-4x1 2-r-68- 1 0-250-65< 


doT3.43-82pP 


C125 


It 


KEPm-IIc-IOxI O-r-1 000000- 20- 

63-455 




C126- 

C127 


n 


KFPf-IIF-12x12-r-47000-/-20/ 

+50/-25-668 


• 


C201 


KOKDENSATOR 


KFPf-IIF-12x1 2-r-22000-/-20/ 
+50/-25-668 




C202 




KS0-2-500-B-910+5% 


dob.68-1500pl 


C203 


It 


KSF-022 0,01)iF/+1%/-63V-A-465 




C204 


ft 


KSF-022 0,1;uF /»1%/-63Y-A-465 




C205^ 


If 


MKSE-012 1,uF /+5fV-100V 




C206^ 


n 


MKSE-01 2 1 0;uF / +5?5/- 1 0OV 




C207 


It 


SLEKTROLIT. 1 64D-1 OOviF+5?5-1 OT 


C208 


IT 


KCR-IB-N47-4x12-r-33-10 

-250-656 




C210 


tf 


KFPf-IIF- 1 2x1 2-r-47000-/-20/ 

+50/-25-668 




C212- 

C214 


ft 


KFPf-IIF-12x12-r-22000-/-20/ 

+50/-25-668 


■ 

' 


C215 


It 


KS0-^1-250-B-100+5% 


doT>.51-120pP 


C216 


n 


KFPf-IIF- 1 2x 1 2-r- 2 2 000-/- 2 0/ 
+50/-25-668 




C217 


II 


KFPra-IIo- 1 0x1 0-r- 1 000000-20 

-63-455 




C218 


It 


KFPf-IIF-12x12-r-22000-/-20/ 

+50/-25-668 




C220, 

C221 


II 


KFPf-IIF-1 2x1 2-r-22000-/-20/ 

+50/-25-668 




C222 


ft 


KCR-IB-N47-4x12-r-33-1 0-250 

-656 




C223 


If 


KFPf-IIF-1 2x1 2-r-22000-/-20/ 

+50/T.25-668 




C224 


ft 


KFPf-IIF-1 2x1 2-r-47000-/-20/ 

+50/-25-668 




C226 


If 


KFPf-IIF- 1 2x1 2-r-22000-/-20/ 

+50/-25-668 




C227 


ti 


KSO-1 -25 0-B- 100+5^3 


doh.51-120pF 


C228, 

C229 


II 


KFPf-IIF-1 2x1 2-r-22000-/-20/ 

+5Q/-25-668 




C 23 O 


It 


KFPra- lie- 10x1 0-r- 1 009Q09~^0 





KONDENSATOR KFPf-IIF- 1 2x1 2-r-22000-/-20/ 

+50/-25-668 


If 


KFPf-IIF-1 2x1 2-r-22000-/-20/ 
+50/-25-668 


DIODA 


KRZEMOWA 


BAP 795 


If 


ZENERA • 


BZP611-C3V3 


If 


H 


BZP620-C5V1 




II 


BZP611-C3V9 


11 


KRZEMOWA 


BAP795 


II 


ZENERA 


BZP611-C5V1 


It 


II 


BZP611-C5V1 


DIODA 


ZEIJERA BZP611-C4V7 


DIODA 


ZENERA 


BZP611-C5T1 


If 


II 


BZP611-C6V2 


It 


If 


BZP611-C571 


II 


KRZEMOWA 


BAP 795 


If 


ZENERA 


BZP611-C5V1 , 


II 


KRZEMO]«A 


BAP 795 


If 


ZENERA 


BZP611-C6V8 


II 


II 


BZP611-05T1 


fi 


KRZEMOWA 


BAP 795 


ft 


ZENERA 


BZP611-C6V8 


n 


« 


BZP611-C7V5 


II 


•1 


BZP611-.06Y9 


ft 


KRZEMOWA 


BAP 795 


II 


ZENERA 


BZP611-C6V8 


TRANZYSTOR KRZEMOWY BSYP 05 


If 




•• . BSXP 93 


It 




« BSYP 05 


If 




» BSXP 93 


II 




»' BSXP 93 




2 



T201-T205 

T206* 

T207 

T208* 

T209* 

T210-T214-’ 

T215* 

T216 

1217^^ 

T218^ 

T219.T220 

DllOI-DLICTi 

Di201-DL20<i 

1201-L203 

L204-L205 
PI 01 

P201/202 



R301,R302 
R303 
R304 
. R305 
R306,R307 
R308,R309 
R310 
R311 
R312 

R313 

R314 

R315 

R316 

R317 

R318 

R319 



TRANZfSTOR KRZEMOWY BSXP 93 


ft 


It 


BC 148 gr C 


II 


If 


BSXP 93 


« 


II 


BSYP 05 


n 


If 


BSXP 93 ' 


II 


If 


BSXP 93 


If 


11 


BC 148 gr.C 


ft 


If 


BSXP 93 


It 


ft 


BSYP 05 


It 


It 


BSXP 93 


If 


It 


BSXP 93 


RDZEli WAICOWY 


Z 


otworem RWO 3t7x 

X4/F201 


If ft 







CEVnCA E - 72390 
" E - 72391 

PRZEZ4C2NIK KLAWISZaV Y D-4542-352 
" •* D-4542-354 



POLFER 
POLFER ■ 
«7k«w3;a8ne 

« It 



PI.YTKA WZMACHIACZA PW 

REZYSTOR MiT-0,25-2,2 kOm/+5?6/-435 
« M£T-0, 25-68 OmZ+si/ -435 

" MZ/T-0, 5-620 Ora/+5?6/-435 

*» MLT-0, 25-68 Om/+5%/-435 

•' Mi.T-0,25-2.2 koiJ/+5%/-435 

" ML-0,25 - 100 Om 7+2%/ 

" MUT-O, 5-300 Om/+5%7-435 

** MI-0, 25-1 1 0 Om 7+2%/ 

« UL-0, 25-75 Om /+2%/ 

" MZ/P-0, 25-24' Om/+5%/-435 

« MtT-O, 5-300 Om/+5%/-435 

" MI.T-0,25- 4/ Om7+5%/-435 



II 

It 



RMN-0, 5-5,1 0m/+2% 
RMN-0, 5-5,1 0m/+2^/ 
MET-2-100 Om /+5%/-435 
ML-0, 5-30,1 Om /+2%/ 



boTj. 68-130 

Oa 



bob. 0-330 0 



If 



8 




R320 

R321 

R322 

R323 

R324 

R325 

R326 

R327, 

R329 

R330 

R331 

R332 

R333 

R334 

R335 

R336. 

R337 

R338 

R339 

R340 

R341 

R342, 

R343 

R344 

R347 

R348 

R349 

R350 

R351 

R352 

R353 

R354 

R355 

R356 

R357 

R358 

R359 

R360 

R361 



REZYSTOR Rlvfli-0, 5-5,1 Om /+2%/ 

RIvtN-0, 5-9,1 Ora /+2^/ 

•• RIvttr-0, 5-5,1 Om /+2%/ 

'• ML -0,5-49,9 Ora /+2%/ 

•» I£L-0, 25-200 Om /+2%/ 

•• RMN- 0 , 5- 5 , 1 Ora/ +2%/ 

« ML-0,5-49,9 Om /+2%f 

»• ML- 0,25-200 Ora /+2%/ 

" MLT-0, 25-430 Ora /+5%/-435 

•» RMN-0, 5-5,1 Om /+2%/ 

•V MLT-0,25-5,1 kOm /+5%/-435 

REZYSTOR ML-0, 25-10 Ora/+2j6/ 

II ML-1-48,7 Ora /+2|5/ 

« ML-0, 25-1 o’Om 7+2%/ 

II ml- 1-38, 3 Om /+2%/ 

'• ML-6, 5-464 0ra/+2%/ 

« ML-0,25-10 Om /+2%/ 

•» MLT-0,25-2,7 kOm/+5%/-435 

•' ML-0,25-10 Om/+2%/ 

'• ML-0,5-1,47 k0ra/+2%/ 

” ML-0, 5-487 Om /+2%/ 

•' ML-0,25-15,4 Om /+2%/ 

« ML-G,25-18,7 Ora /+2%/ 

« ML-O, 25-26,1 Om /+2%/ 

” ML-025-35,7 Ora /+2%/ 

•* IvCL-0,25-47,5 0m/+2%/ 

** ML- 0,25-63, 4 0m/+2%/ 

•• ML- 0 , 25-86 , 6 0m/+2%/ 

•' ML-0, 25-1 21 Om /+2%/ 

•' ML-0, 25-178 Ora /+2%/ 

•• ML-0, 25-287 Om /*2%/ 

” ML-0, 25-649 Om /+2%/ 

•• ML-0, 25-49, 9 Omlipof 

” iEL-0,5-l62 Ora /+2%/ 

" I.IL-0, 5-133 Ora /+2%/ 

■' ML-0, 5-95,3 Om /+2%/ 



3 



dol)»0“10 Oo 
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1 


2 

' - - - • — - 


3 


R362 


REZYSTOR 


ML-0,5-69,8 Oin /+2%/ 




R365 


t1 


ML- 0,5-52, 3 Ora / +2^/ 




R364 


If 


ML-0,25-39,2 Ora /+2%/ 




R365 


tt 


ML-0,25-28,7 Ora /+2?5/ 




R356 


ft 


ML-0,25-20,5 Ora /+2%/ 




R367 


tt 


ML-0,25-14 Ora /+2%/ 




R368 


ft 


Ria^-0,5-8,66 Ora /+2%/ 




R369 


II 


Rf.lK-0, 5-3 , 83 Om 1 * 2 %/ 




R370 


n 


ML-0,5-49,9 Om /+2^/ 




R371 


ft 


ML-0, 5-60,4 Ora 1 * 2 %/ 




R372 


tt 


ML- 0,5-267 Ora /+2%/ 




R373 


II 


ML- 0,5-73, 2 Om /+2!^/ 




R374 


ft 


ML-0, 3-187 Ora / *po/ 




R375 


11 


ML- 0,5-187 Om /^%/ 




R376 


ft 


ML-0, 5-75 Ora /+2%/ 




R377 


It 


in,-0,5-93,1 Om /+2%/ 




R378 

/SVQ 

R401 


ft 

REZYSTOR 


HLT-0, 25-430 Om /+5%/-435 
MIT-O, 25-51 Om /+5%/-435 


do!)*© ••750 Oia 


R402 


If 


MLT-0,25-2,2 kOm /+5%/-435 




R403 


If 


MLT-0, 25-68 Om /+5%/-435 




R404 


ft 


MLT-1-470 Om /+5%/-435 




R405 


. 

It 


MLT-0,25-68 Om /+5%/-435 




R406 


It 


MLT-0,25-51 Om /+5%/-435 




R407- 

R409 


II 


MLT-0,25-2,2 kOm /+5%/-435 


« 

I 


R410, 
R411 . 


« 


MLT-0,5-1,2 kOra /+5%/-435 


■ .j 


R412 


H 


MLT-0,25-68 Om /+5%/-435 




R413 


» 


MLT-0, 5-620 Om/+5%/-435 




R4H 


If 


MLT-0,25-68 Om 7+5^/-435 




R415, 

R416 




MLT-0,25-2,2 kOm /+5^/-435 




R417, 

R418 


It 


ML-0, 25- W Om /+2%/ 




R419 


If 

• 


MLT-0, 5-240 Ora /+5%/-435 




R420 


It 


ML-0,25-V5<? Ora /+2%/ : 


tob » 4-00 ; 0 


R421 


If 


RMN-0, 5-5,1 Ora /+2%/ f 


lob, 0-10 Om 


R422 


It 


ML-0, 25-1 S’O Om / *^%/ 


1 





10 - 






11 




R462 REZYSTOR ML-0,25-15,4 Om /+2f5/ 
R463 /• RMN-0,5-3,83 Om /+2%/ 

R464 ” RM-0,5-8,66 Om J 

R465 « ML-0,25-14 Om /+2%/ 

R466 ” ML-0,25-20,5 Om /+2%/ 

R467 " ML-0,25-28,7 Om /+2$5/ 

R468 " I4L-0,25-39,2 Om /+2%/ 

R469 " ML-0,5-52,3 Om /+2%/ 

R470 " ML-0,5-69,8 Ora /+2%/ 

R471 " ML-0,5-95,3 Om /+2%/ 

R472 " ML-0,5-133 Ora /+2%/ 

R473 " ML-0,5-l62 Om /+2%/ ■ 

R474 ■ '• ML-0,25-49,9 Om /+2^/ 

R475 »’ lIL-0, 5-49,9 Om /+2%/ 

R476 " ML-0, 5-464 Om /+2%/ 

•’ ML- 0,5- 1,47 kOm /+2%/ 

R479 ’• ML-0, 5-93,1 Om/^%/ 

R480 •• ML-0, 5-75 Ora /+257V 

R481 " ML-0,5-187 Ora /+2%/ 

R482 •' JjEL- 0,5-187 Om /+25^/ 

R483 " ML-0, 5-73, 2 Om / +2%/ 

R484 " ML-0, 5-267 Om /+2^/ 

R485 •' ML-0, 5-60, 4 Ora /+2%/ 

R486 " MLT-0,25-2Vf *0m 7+5?5/-435 



dob. 

AOm 



C301 



C302 

C304, 

C305 

C306 



C307 



C308 



C309 



KOKDENSATOR ELEKTROL. 04/U typ I-10QuF 

/25V-554 

« MKSE-012 1pF/+5%/-100Y 

'• MKSE-01 2 1;iF/+5%/-1 OOV 

•V KCR-IB-N47-4x12-r-33-10- 

-250-656 

'• KCP-IB-N47-6-r-6, 8-1 0-250 

-656 

" KFPra-IIo-1 0x1 0-r- 1000000 

-20-63-455 

" KCP-IB-N47-6-r-6, 8-1 0-250 

-656 



ob, 33-68 pP 







KONDEKSATOR KCR-IB-K47-4x1 2-r-33-1 0- 

250-656 

•' KFPm-IIc-1 0x1 C-r- 1000000 

-20-63-455 

» KCP-IB-N47-.5-r-6,8-10- 

-250-656 

• •' KFPm- 1 lo- 10x1 0-r- 1000000- 

-20-63-455 

” KCP-IB-N47-8-r- 12-1 0-250 

-656 

KONDEKSATOR ELEKTROL. 04/U 

« MKSE-012-1 >iF/+555/-1007 

•' KFPm-IIc- 1 0x1 0-r-1 000000 

-20-63-455 

•• KCR-IB-N47-4x12-r-33-10 

-250-656 

. KFPm-IIo- 1 0x1 0 -r- 1000000- 

-20-63-455 

' "• KCR-IB-N47-4x12-r-33-10 

-250-656 

'• KFPm-IIo- 10x1 0-r- 1000000 

-20-63-455 

'• KPPm- lie- 1 0x1 0-r- 1 000000 

-20-63-455 

•• KCP-.IB-N47-8-r- 12- 10-250 

-656 

« KSO- 1-250-3-100+5% 

” KCP-IB-K47-8-r- 12- 10-250 

-656 

DIODA ZENERA BZP611-C5T1 
’• " BZP611-C10 

*• " BZP611-C5V1 

’• " BZP611-C10 

" BZP611-C3V9 

" •• BZP620-C6V2 

»' KRZEMOV/A BAP-795 

•' ZEKERA BZP611-C5V1 



dob. 8- 20 pF 
d^. iS-'33fi^ 



dob. 33-68 pF 






D403X 

D404x 



•• BZP630-C12 




-13 - 
2 



3 



D405f D406* 
D407 X 
D408.D409 



DIODA ZEIIERA BZP630-C7V5 
" « BZP620-C6V2 ‘ 

" KRZEMOWA BAP795 



T301 ,T302 

T303-T3063C 

T307^,T308^ 

T309-T312^ 

T 313 X 

T3U^ 

5 . 315 X 



TRANZYSTOR KRZEMOV/Y BSXP93 
•• « BSXP93 

" " BSYP05 

« , " BSYP05 

« •' BSXP6C 

« " BSYP05 

« « BSXP60 



T401 ,T402 

T403fT404* 

T405-T408 

T 4 O 9 -T 4 I 5 X 

T4l6^T41?x 

T 418 ^T 419 X 



TRAKZYSTOR 


KRZEMG'/Y BSXP93 


It 


II 


BSYP05 




ft 


BSXP05 




•1 


BSXP93 




II 


BSYP05 


II 


It 


BSXP60 



1^01 

L302 

1303 



CEl’TCA K - 72392 
•' E - 72393 
" E - 72394 



DZ .381 



DLAV/IK EN 52008 



P301 

P302 



PRZEJ4CZNIK KLAWISZOWY D-4542-258 

« OBROTOV/Y C-4542-364-2 



L401 

L402 

1403 

DI 4 OI 

P401 

P402 



CEWKA E - 72392 
» E - 72394 
n E - 72393 
DZAWIK EN 52008 

PRZEI 4 CZNIK KLAWISZOWY D-4542-258 
« OBROTOWY C-4542-364-2 



R501,R502 

R503,R504 

R505 



PLYIKA ZASILACZA DODATNIEGO ZS-«- 
REZYSTOR MLT-2-100 Om /+5%/-435 
•• RDCU-10 Om /+10/-6W 

'» MLT- 0,5-680 Om/+5%/-435 



wykon.wlasne 

« ' ■ - W 

n :■ n 
II It 

• H. • II 

ivykon^wlasne 

« II . 

• 'll- ;' v: It: 

wykon.wlasne 

wykofa.wlasne 




5 



.1 2 3 

PZ.YTKA ZASIIACZA PJEMNEGO ZS- 

R507,R508 REZYSTOR Mi/T-2-100 On /+5%/-435 
R509,R510 " RDCM-10 Om /+10%/~6W 

• R511 " MLT-0,5-680 0ni7+5%/-435 

■R512 »• MET-0,5-68 kOm /+5%/-435 

R514 " • MLT-0,25-1 kOm /+5?S/-435 

H515 •• MLT-0,5-2 ,2k0m/+5%/-435 

R517 ” MIT-0» 5-270 kOm/+5%/-435 dob. 51-470 

kOm 

R522 •' MLT-0,5-2,2 k0m/+5%/-435 

R526 II MLT-0,5-1 kOm /+5=^/-435 

R527 POTENCJOMETR ON. 15.2 1 kOmA 20^/ 

R528 • REZYSTOR MET-0, 5-470 Ora /+5%/-435 
R537 ” ML-0, 25-12,7 Om 7±2%/ 

0501 KOIJDENSATOR UKSE-01 2-1 ^F/+5f^/- 1007 

0510 '« ELEKTR0L.04/U typ I-22QuF 

/257-554 

0512 " ” 04/0 typ I-10QjuF 

/25V-554 

C514 ■ " •' 04/U typ I,22QuF 

Z257-554 

C515 « KFPf-IIF-l2x12-r-47000-/-20/ 

+50/-25-668 

D511,D512 DIODA ZEKERA BZP611-C971 

D514 *• KRZEMOM BAP795 

T505 TRANZYSTOR KRZEMOWY BFP520 gr.V 

T506 « BSYP 05 

5?507 •• " BFP520 gr.V 



PLYTKA PR0ST0y/NIK6V/ PP 

D501rD508 DIODA KRZEMOWA BYP 680 - 50R 
0502-0505 KOEDENSATOR ELEKTROL. KEO-1000>iF/ 637-665 



0601 

0602 

0603 

0604 




KONDENSATOR KS 0-2-5 OO-B-9 10+5% 



KSF 022-0, 01jjb/+1%/-637-A-465 
KSF 022-0, W/+1%/-63V-A-465 . 



MKSE 012-1AF/+5%/-1007 







2 
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C605X 

C606 

R613 

R614 

R615,R616 

P603/604 

DL601 

P601/602 

P605 

P606 

R601/602 

H603^,R604' 

R605,R606 

R607 

R608 

R609 

R610 

DL602 



KONDENSATOR IIKSE 012-10>iF+5%-l00V 

•' ELEKTROI . 1 64D- 1 0QuF+5%r 1 07 

REZYSTOR MET-0, 25-24 Om/+5%/-435 
•• MLT-0,25-1k0m/+555/-435 

•• MET-0, 25-51 Om/+5%/-435 

PRZEi4C2NIK KLA’ii'ISZOWY D-4542-353 

PEYTKA PRZEEACZNIKA FUNKCJI PPF 

RDZEl^ WALCOWY z otworera RWO 3, 7x1, 1x4 

/F201 

PRZEI4CZNIK KLAWISZQV'Y D-4542-277 

PEYTKA PRZEEACZNIKA POZIOIJU ODNIESIEHIA 

PPO+ 

PRZEZ4CZNIK KLAWISZQVY D-4542-298 

PEYTKA PRZEEACZNIKA POZIOlIP ODMIESIENIA 

PPO- 

PRZEE4CZKIK ELAWrSZOWY D-4542-259 

ELEJiENTY POZ^ PEYTKAMI DRTJKOWANYMI 
POTENCJOMETR 

•» 59,/tB5-10 kOsi®A-O,iW^'064C»' 

REZYSTOR MET-0,5-110 kOm /+5%/-435 
»» MET-0,25-3,6 kOm/+5^/-435 

•' MET-0, 25-6,8 kOm/+5^/-435 

'• MET-0, 25-2,2 kOra/+5%/-435 

RDZEfi WAICOV/Y z otworem RWO 3, 7x1,1 

X4/F201 



Lioen. 

SPRAGUE 

dol3. 0-220 Co 

dob. 470-2, 2 
kOm 



POLFER 



dob. 2, 2-6, 8 
kOm 

dob. 3. 3-10 
kOm 

dob. 820 Ora- 
-3,3 kOm 



POLFER 



C607 



KOKDEKSATOR PRZECIWZAKE6CENI0WY ' 
!'TPPx2-IIB-1 8- 2x2500-7-50/4 0/-250-555 



- 17 - 



1 


2 


HHHHil 


T601 

T602 

T603 


TRAKZYSTOR KRZEHO^/Y BtlYP 52 

*' " BD254 gr.B 

" " BUYP 52 




Ne 


NEOIlC)V(’KA NS-220 /"bez trzon’cs i rezystora/ 




Tr601, 

Tr602 


TRAIISFCRMATOR SIECIOWY E-42034 


wyk. w2b sne 


B1/B2/ 


’.VKUBKA TOPIKOWA APARATOWA V/TAT 0,5A 
lA/dla napigcia sieoi 110 V/ 




B3.B4 


V/-KLAEKA TOPIKOWA APARATOWA WTAT 1,6A 






WYPOSAZENIE PRZYRZADU 




R1-R4 


REZYSTOR KL-0, 25-200 Om /+2%/ 






x/ ELEHEKTY DOBIERAKE ZGODNIE z pkt. 7.5. 
KINIEJSZEJ INSTRUICCJI. 
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V/yposazenle przyrz^du PGP~6 
PGP-6 Standard Accessories 

1. Kabel po2^czenlov/y koncentryczny 
Coaxial connection catle 




2, Ka"bel poiqczeniowy koncentryczny 
z otci^zenlem 50 Om - 3 szt, • 

Coaxial connection cable with 50 Ohm 
termination - 3 pcs. 










ZOPAN 


fitytka gtdwna P6 


Hjp: 

PSPS 


WARSZAWA 


Main 6oafd P6 























